CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Data: 1-1-79 

Luogo: Voghera (PV) 
Ora: notte 
Tipologia: disco 
Fonte: CUN 


1° GENNAIO ore 05.30 - VOGHERA (PV) 
Per la seconda notte consecutiva, de- 


cine di persone vedono un disco lumi- 
noso grande un terzo della luna piena, 
immobile in cielo sopra il monte Penice. 


